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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 443 

13 Ιουνίου 2001 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 6.750 
στρεμμ. στις θέσεις «Αμυνού, Σίνακ.λπ.»Δημ.Διαμ. 

Ν. Στύρων Δήμου Στυραίων Νομού Εύβοιας. 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 702τετρ. μέ¬ 
τρων στη θέση «Κατσούλη» Δημ. Διαμ. Αφρατίου 
Ληλαντίων Νομού Εύβοιας. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 1532 (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 6.750 στρεμμ. 
στις θέσεις «Αμυνού, Σίνα κ.λπ» Δημ. Διαμ. Ν. Στύρων 
Δήμου Στυραίων Νομού Εύβοιας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις του Νόμου 2503/97(ΦΕΚ107Α'/97) «Δι- 
οίκηση-Στελέχωση της Περιφέρειας -Ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π.». 

2. Την 6747/29.9.97 (ΦΕΚ 242/Β/98) Απόφαση του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Μεταβί¬ 
βαση αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ε¬ 
ξουσίας να υπογράφουν με εντολή Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 117παρ.3του Συντάγματος 
της Χώρας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δασών 
κλπ» και ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1β και β) του 
άρθρου 38 παρ 1. 


5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας α) 160417/ 
1180 / 8.7.80 και β) 182447/ 3049/24.9.80. 

6. Την 1136/8.5.2001 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβε- 
ρίου «Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης» εμβαδού 
6.750 στρεμμ. στις θέσεις «Αμυνού, Σίνα κ.λπ.» της δημό¬ 
σιας δασικής έκτασης & Δημόσιου Διακατεχόμενου δά¬ 
σους Δημ. Διαμ. Ν. Στύρων Δήμου Στυραίων Νομού Εύ¬ 
βοιας που καταστράφηκε από πυρκαγιά, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα, την προστασία και ανάπτυξη της δα¬ 
σικής βλάστησης, με φυσική αναγέννηση, την έκταση των 
6.750 στρεμμ. (εξαιρούνται οι αγροτικές εκτάσεις που εί¬ 
ναι μέσα σ’ αυτή) που βρίσκεται στις θέσεις «Αμυνού ,Σί¬ 
να κ.λ.π.» της Δημόσιας δασικής έκτασης & Δημόσιου 
Διακατεχόμενου δάσους Δημ. Διαμ. Ν. Στύρων Δήμου 
Στυραίων Νομού Εύβοιας, προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία:/^, 3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,1 & 11,12,13, 
Α, Β, Γ, Δ, Ε, 11) και έχει όρια: 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δημόσιο διακατεχόμενο δάσος & δη¬ 
μόσιες δασικές εκτάσεις. 

ΔΥΤΙΚΑ: Με δημόσιες δασικές εκτάσεις & δασικό δρό¬ 
μο. 

ΒΟΡΕΙΑ: Με θάλασσα (Αιγαίο Πέλαγος). 

ΝΟΤΙΑ: με Δημόσιες δασικές εκτάσεις 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την κοινοποίησή της άρθρο 
41 Ν. 998/79 και πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης άρθρο 37 Ν. 3200/55. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδατης Κυβερ- 
νήσεως. 

Χαλκίδα, 15 Μάίου 2001 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών Νομού Εύβοιας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 
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Αριθ. 1638 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 702 τετρ.μετρ, 
στην θέση «Κατσούλη « Δημ. Διαμ. Αφρατίου Δήμου 
Ληλαντίων Νομού Εύβοιας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ107Α797) «Δι- 
οίκηση-Στελέχωση της Περιφέρειας -Ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π.». 

2. Την 6747/29.9.97 (ΦΕΚ 242/Β/98) Απόφαση του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας «Μεταβί¬ 
βαση αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας και της ε¬ 
ξουσίας να υπογράφουν με εντολή Γενικού Γ ραμματέα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 117παρ.3 του Συντάγματος 
της Χώρας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δασών 
κλπ» και ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1β και β) του 
άρθρου 38 παρ 1. 

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας α) 160417 / 
1180/8.7.80 και β) 182447/3049/24.9.80. 

6. Την Ζ/1408/21.5.2001 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ¬ 
κίδας «Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης» εμβαδού 


702 τετρ. μέτρων στη θέση «Κατσούλη» του Ιδιωτικού Δά¬ 
σους Δημ. Διαμ. Αφρατίου Δήμου Ληλαντίων Νομού Εύ¬ 
βοιας που καταστράφηκε από εκχέρσωση, αποφασίζου¬ 
με: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα, την προστασία και ανάπτυξη της δα¬ 
σικής βλάστησης, με φυσική αναγέννηση, την έκταση των 
702 τετρ. μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Κατσούλη» 
του Ιδιωτικού δάσους Δημ. Διαμ. Αφρατίου Δήμου Ληλα- 
ντίων Νομού Εύβοιας, προσδιορίζεται από τα στοιχεία: (1, 
2,3,4,5,6,1) και έχει όρια: 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 

ΔΥΤΙΚΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 

ΒΟΡΕΙΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 

ΝΟΤΙΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την κοινοποίησή της άρθρο 
41 Ν. 998/79 και πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης άρθρο 37 Ν. 3200/55. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 23 Μαΐου 2001 

Με εντολή Γενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών Νομού Εύβοιας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ_ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ: νννννν.β1.9Γ 
θ-ΓΠ3ίΙ: ννββΐΤ133ίΘΓ @ θ1.ς|Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 - 5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713-5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

Φωτοαντίγραφο παλαιών ΦΕΚ 

5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε 

5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


αποστολή Φ Ε Κ. 

1—--·. ■ :-—- 

5248 320 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 
Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 
ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 Τ.Κ 491 00 (061 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71110 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

_ Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη _ (0251)46 888/47 533 


(031)423 956 

4135 228 
(061)638109 -110 
(0651) 87215 
(0531)22 858 
(041)597449 
(0661)89127/89120 
(081)396 223 


_ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _ 

Σε έντυπη μορφή ~ " -- 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 θυτο) 

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ 
ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού. 

Σε μορφή ΟΩ: 

Τεύ χ. 0£ ; ΔΡΧ. ευρό 

ρ. 60.000 176,08 

70.000 205,43 

. ρΓ Ρ Π ρ , . , 50.000 146,74 

ΛΟΛ, (μηνιαιο) 20.000 58,69 

Α,Β Δ (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 

Η τιμή των ΩΩε παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 βυτο) ανά έτος παλαιότητας 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 βυτο) ανά σελίδα 


ευπο 

176,08 

205,43 

146,74 

58,69 

88,04 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


_ Σε έντυπη μορφή _ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 
2531 υπέο ΤΑΠΕΤ 351: 


Από το ΙπΙβιτιβΙ 


δΡΧ βυτο — γά' «Μ... ουυ ομγ βυτο 

Α (Νόμοι, Π.Λ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 70.000 205,43 3.500 10,27 60.000 176,08 3 000 8 80 

Β (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 100.000 293,47 5.000 14,67 70.000 205,43 3.500 10 27 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 20.000 58,69 1.000 2,93 ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 100.000 293,47 5.000 Κ67 50.000 146 74 2.500 7 34 

Μ ν πΤ Λ ξ ” Λ Κων Πράξεων (ΤΑΠΣ) 50.000 146,74 2.500 7,34 30.000 88,04 1 500 4 40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 20.000 58,69 1.000 2,93 ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) 10.000 29,35 500 1 47 ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 20.000 58,69 1.000 2,93 10 000 29 35 500 1 47 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) ΔΩΡΕΑΝ - . ΔΩΡΕΑΝ 

Προκηρύξεων Α Σ Ε.Π. 30.000 88,04 1.500 4,40 10.000 29 35 500 1 47 

Ανωνύμων Εταιρειών &Ε.Π.Ε. 700.000 2.054,29 35.000 102,71 200.000 586 94 10 000 29 35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 70.000 205,43 3.500 10,27 30.000 88 04 1 500 4 40 

_ σ κοστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε π ροηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 βυτο) ανά έτος παλαιότηταο 

(δΐΠλ0τυΠ0) Τ0 0Π0ί ° μεπΐ 

, ^πληρωμη του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τιο λπυ 

δϋ,α,0Γ,|ΐα λήΦ ' Κ δημοσιευμάτων μίσω ,η,ε™, μΕ την κ „ α ρ οΧή Γω „ 

• Α\α^ραφα διπΛοτύπων, ταχ^ρομι^ς επιτ^ς έ '°^ 

0 · υπη ρεσίες εξυπηρέτησης των πολ,τών λε.τουργούν καθημερινά από ΟΒ .ΟΟ' έωο 13.00 


Κ.Α.Ε. εσοδου 
υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου 
υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 

δρχ. 

θυτο 

δρχ. θυτο 

δρχ- 

θυτο 

3.500 

10,27 

60.000 176,08 

3.000 

8,80 

5.000 

14,67 

70.000 205,43 

3.500 

10,27 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

. 

. 

5.000 

14,67 

50.000 146,74 

2.500 

7,34 

2.500 

7,34 

30.000 88,04 

1.500 

4,40 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

. 

. 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

_ 

. 

1.000 

2,93 

10.000 29,35 

500 

1,47 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

_ 

. 

1.500 

4,40 

10.000 29,35 

500 

1,47 

35.000 

102,71 

200.000 586,94 

10.000 

29,35 

3.500 

10,27 

30.000 88,04 

1.500 

4,40 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















